Dr MAKSYMILIAN 


emer. profesor chirurgii w Uniwersytecie Jagiellońskim, członek czynny Polskiej Akademii 
Umiejętności, konsulent chirurgiczny Ubezpieczalni Społeczne y prezes Związku Lekarzy P. PF., 
Członek Rady Izby Lekarskiej w Krakowie, generał brygady — lekarz W. P. w rezerwie, 
były prymariusz Oddziału Chirurgicznego Szpitala św. Łazarza, były prezes P. C. K. 
w Krakowie, odznaczony Komandorią Orderu Polonia Restituta i innymi odznaczeniami 


zmarł dnia 15 listopada 1947 r. w Krakowie w 81 r. życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim 
nastąpi we wtorek dnia 18 b. m. o godz. 2 po południu. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione będzie w kościele akademickim św. Anny 
w środę dnia 19 listopada 1947 roku o godzinie 9 rano. 


ZARZĄD IZBY LEKARSKIEJ 
W KRAKOWIE. 


Zakład pogrzenowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


